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EXTRAIT 


Suite au transfert de parts realise en date du 29 aout 2016, il convient de transferer 
toutes les parts detenues par I’associe Global Infrastructure GP III, L.P., a la societe 
GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS III LUX GP, L.P., une limited partnership, 
enregistree au Registre du Delaware sous le numero 6132794, ayant son siege social au 
2711 Centerville Road, DE-19808 Wilmington, Delaware, Etats-Unis d’Amerique avec effet 
immediat ; et 

De modifier avec effet immediat la gerance de la societe par la societe GLOBAL 
INFRASTRUCTURE PARTNERS III LUX GP, L.P., une limited partnership, enregistree au 
Registre du Delaware sous le numero 6132794, ayant son siege social au 2711 Centerville 
Road, DE-19808 Wilmington, Delaware, Etats-Unis d’Amerique avec la fonction d’Associe 
commandite. 
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